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The assumed mean places of the stars of comparison are those given for 
Iris. The observed places of the planet have been corrected for refraction and 
parallax. The computed places were deduced from the ephemeris contained 
in the supplement to the Nautical Almanac for 1854. 
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Hygeict — Iris. 


Durham. Fraunhofer Equatoreal. (Mr. R. C. Carrington.) 
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Parallax and computed places taken from Suppl. Naut. Aim. 1854. 


Mean Places of Stars of Comparison, 1851*0. 
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Hygeia appeared as a star of 10.11 magnitude. 
Sept. 15 and Oct. 2. Interrupted by fog. 

Oct. 6. Interrupted by cloud. 

— 10. Observed through thin cloud. 


IRIS. 

Liverpool. Equatoreal. (Mr. Hartnup.) 


Comp<*—Obs<J. Stars of Comp. 



Green. 

M.T. 

R.A. 


N.P 

jy. 

R.A. 

N.P.D. 

B. 

A.C. 

1851. 

h m s 

h m s 

0 

■ / 

u 

s 


26, 

8331 

Sept. 14 

II 

16 

o *8 

O I 24*04 

77 

45 

43*8 

+ 1*62 

- 5*7 


11 

57 

53*7 

22*98 



49 * 1 

1*36 

6*2 

— 

— 

15 

9 

57 

3 i *9 

O O 40*60 

77 

49 

i *4 

i*68 

7*0 

— 

— 


10 

37 

25*1 

39*54 



6*6 

1*45 

6*2 

— 

— 

20 

12 

11 

a 5’3 

23 56 36*19 

78 

10 

47*5 

+ 1*48 

- 7*2 

26 



© Royal Astronomical Society • Provided by the NASA Astrophysics Data System 


Downloaded from http://mnras.oxfordjournals.org/ at Kungl Tekniska Hogskolan Biblioteket on August 7, 2015 





